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->j,3 vCSLIEGENOE I — *vE A~Ej.— P— > ^f^ETIKSyS i £"i 

rjiii— < Pf£‘T * E ^5"^ UE~E"^ l*ZE A^^’WtNi.iERjT'EEL’L?^*’^'— 

:_^E> PPHEPCirifiABARBE I~UN& RUER Dp£ BE"^k IEBSE> ATENTERM2 npL 3DT 
ROBCTRGW K' BBOl . 

EE CLIENT IH BESONDER'EN DAZU» DEM MUTZER ‘-?ON BETRIEBSDATENTER'^l^iALS 
EZNE EINFACHE, LEICHT, HaNDHABEARE -QRH DER PROERAfIMNC'TATZCN 
isKiZuBIETEN , DIE ES ERMGEGLICHT, DHNE E'ETAii_LIERTE KEnnTNISSE 

AE5EH5LERRR06PAM-IERUNG DES Ll SSO vJ B'J) B2W. DES GENUTZTEW 
srj-r -=r viTZE I ^-BETRI EBS-S VSTEMS «E3S) 3JN~ERSCHIEDLI CHE 
^ROBLEHSTELLijNGEN PR□GRAMHTECH^iISCH ZjJ ERFisSSEN UN'D 2U LDESEN. 
IDA-';BDT> GEWAEhRLEISTET den EINFACHEN AUFBAiJ UND DIE 
3ESCHREIBUN& MON E>ATEIEi'3 iJND 3EREICHEN -UER TYPISCHE ANWENDUNGEN 
DES BETRIEBSDATEnTERNINALS ZUR DATENFRp ASS3JMG UND — BEARBEITUNG . 

DIE FUER E'ERARIIGE AUFGABEN GRUNDSAET2L I CH EENOETIGTEN E>AT£n- 
vFRKNUEP FUNGSAEGGR I THNEN STEHEN AL.S MC*RGE“ERTIGTE ^RGGkAHMODIJLE 
ZUR VERFUEGUnG UND SIND ALS INTERPRETERANwEISUNGEN •AUFRUFBAR . 

DIE APPLIKATIDNSPROGRANMABARBEITUNG ERF0L3T IH ECHTZEITBETRIE3 . 

E>2E EINORDNUNG IN DAS EBS UND DIE GESAMTE ARBEIT DEN 

F/A- 3AUGRUPREN DES BDT 

- ANZEZGE 

- pdlIENFLACM'^ASTATUR 

- DRUCKEP 

- :<.ARTENLE^$ER <ALTERNaTIU MAGNET-, LOCHKENNKARTEN- ODER 

KOHSINIERTER LDCHKARTENLESER ) 

- DIGITaLSCHNITTSTELLE (DEA) 

ERFO'_GT DABE2 UNT£R REGIE DES INTERPRETaTIONSS'YSTEMS, 

DIE RARALLELE DIGI“ALE E/A-SCHNITTSTELLE ^DEA) WIRD OURCH 
IDA— (3E)T> IN E'ER BETRIEBSART "BIT— EIN— /AL’S6ABE"UNTERSTUET2T, 
DpRUEEEP H2NAUS BESTEHT DIE MOEGLICHKEIT , DAS IDA-APLIKAT20NS- 
PRCQRAMMSYSTEM DiJRCH ANWENDERSPEZIFISCHE pROBLEMLOESUNGEN ■ 

Z-3. PROZESSKOPPFLTREIBER ALS MC-pRDGR-HME ) ZU ERNEITERN. 
NEITERHIN WIRD EINE RECHNERKOPPLUNG UEBER DAS INTERFACE IFLS-2 
REALISIERT. 

DIE UOPLIEGENDE ANWENDUNGSBESCHREIBUNG DES IDA- (BDT) SOLE DEN 
nUTZER DES BDT K 3901 IN DIE LAGE VERSETZEN, DIE UERWENDBAPKEIT 
DES INTEPPRETATIONSSYSTEMS FUER DAB BDT ZUR BEWAELTIGUNG SEINER 
PROBLEMBTELLUNG ZU BEWERTEN, NOTWENDIGE DATEI- BZW. BERE2CHS- 
3TRUKTUREN ZU ENTWERFEN UND SEIN AP-SYSTEH MITTELS DER VOH 
IDA-<SDT) ABARBEITBAPEN INTERPRETERANWEISUNGEN (IAW) UND DEN . 

DAZU GEHDERENDEN ORGANISATIONSDEFINITICNEN ZU PROGRAMMTEREN. 

DIE GRUNDLEGENDE KENNTNNIS DES TECHNISCHEN A'JFBAUS UND DER 
WIRK.UNGSWEZSE BZW. DATENTRAEGERBEDINGUNGEN DER E/A-BAUGRUPPEN 
WIRD UORAUSGESETZT. 



DAS BDT K 8901, DAS MIT DEM IDA-INTERPRETER AUSGERUESTET IST, 
REALISIERT ZWAR EINE AUTONOME ARBEITSWEISE, WIRD A3ER IN DER 
REQEL IN EINEM MINDESTENS ZEITWEISE GEKORpELTEN BETRIEB (pROQRAMM- 
UERSORGUNG, ZENTRALISI'ERTE DATENWEITERGABEN) MIT DEN UE3ER- 
GEORDNETEN RECHNERN EIMGESETZT. 

BEIM BRUNDSAETZLICH MOEGLICHEN OFF-LINE-BETRIEB MUSS DIE PROGRAMM- 
UND DEFINITIONSEINGABE UEBER DIE PROGRAMMIERHILFSMITTEL DES BDT 
< Z.B. 3EDIEN- UND PROGRAMMIEREINHEIT BPE K 8401) AUF DEN EPROM- 
SPEICHER BZW. IN DER TESTPHASE AUF DEN RAM-3EREICH GEBRACHT WERDEN. 



/ 
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DIE GEGEBENEN FALLS DAFUER NUTZ3AREN SPEICHERBEREICHE KOENNEN AUS 
DEN ANLAGEN 7 UND 11 ENTNGMMEN WERDEN . FiJER DIESEN FALL 1ST ZU _ 
3EACHTEN, DASS DIE GARANTIEBEDINGUNGEN FUER DAS BDT EINE SOLCHE 
ANWENDERSPEZIFISCHE AENDERUN6 DES EPROM-STANDES - WEGEN DER SICH 
DAMIT ERGEBENDEN UNKLARHEITEN BEI fehleranalysen, TESTPRGGRAMMEN - 
ALS NIGHT ZULAESSIGEN EI.NGRIFF PESTLEGEK. 

DIE KOMMUNIKaTION HIT UEBERBEORDNETEN RECHNERN ERFGLGT UEBER DAS 
INTERFACE IFLS-Z UND ENTSPRICHT DER HDLC-PROGEDUR . 

FUER DEN KOMMANDQ- UND DATENAUSTAUSCH STEHT EIN PASSIVES 

- VORZUGSWEISE FUER DIE ZUSAKHENARBEIT MIT NIGHT ECHTZEITFAEHIGEN 
ORQANISTIONSSYSTEMEN (WIE Z. B, KDS K 89l5 ALS KQPFSTATION MIT 
DEN BETRTEBSSYSTEMEN SCR 89-15-K, KOKOS) - AlS AUCH EIN AKTIVES 

- ( FUER DAS BDT-AKTIUE SENDEN IN DEN SYSTEMEN BDE3 A 5222 BZW. 

DIB A 6422 ) - DUE-PROTOKuLL ZUR VERFUEGUNG. 

HIT DER IDA-(BDT) -PRGGRAMMVERSION V:Ol 1ST NUR DAS PASSIVE DUE- 
PROTOKOLL NUTZBAR, . WAEHREND IN DER PPOGRAHHVERSION V:02 BEREITS 
3EIDE PROTOKOLLE. PARALLEL IMPLEMENTTERT SIND. 



ALS HILFSPROGRAMME FUER DIE ERARBEITONG UND KORREKTUR VON 
IDA-APPLIKATIONSPROGRAMMEN KANN DAS EDITIERSYSTEM "EI3E" GENUTZT 
NERDEN. EI3E 1ST AUF DEN DATENSTATIONEN KDS K 8915.03/. ../ .07 
PUER VERSCHIEDENE 3ETRIEBS3YSTEMVERSI0NEN <KQK03, SCP B2W. 

SCP 8915-K> LAUFFAEHIG (SIEHE DAZU DOKUMENTATION SYSTEMBESCHREI- 
BUMG K 8915 BETRIEBSSYSTEM KOKOS UND DIENSTPROGRAMM SCP-EIBE) . 




1. PT?IN2I?IELLE PRBEITSWEISE DES INTERPRET ATIONSSYSTEMS . IDA- (BDT) 

as s» = = = = = = = = ^ = = ® = 

5JS s a nr s 82 J3S s ass-s-rsrsss: — ci — ^ — ^ — 



-nA-(BD~J UE 3 ERNI>iMT DIE ABARSEITUNG UNO STEUERUNG DON 
APPLIKATIONSPROGRAHMSCHRITTEN, DIE IN PORN DON SPEZIELLEN INTER- 
PRETERANWEISUNGEN <IAW) DES IDA-<BDT> DARGESTELLT SIND UND 
DIE AU'^ DIE DAMIT KORRESPONDIERENDEN DARSTELLUNGSFORMEN DER 
DA-tittI unD^PELDBESCHREIBUNG ZURUECKGREIFEN. IDA-<3DT) ARBEITET 
UNTER DER STEUERUNG DEB ECHTZEITBETRIE3SSYSTEMS E3S. 

DOM tdA-< 3DT) WERDEN (THEORETISCH) BIS ZU 255 APPLIKATIOSPRO- 
GRAMME ^AP> IN JE 6 PR06RAHMEBENEN DERWALTET. DURCH DIE ABAR- 
BEITUNG EINER SPEZIELLEN lAW INNERHALB EINES IDA-AP KANN DAS 
INTERPRE'ATIONSSYSTEM UM 2 PROGRAMMEBENEN ERWETTERi WEREiEN. 



D=^R AUFRUF DER APPLIKATIONSPROGRAMME ERFOLBT NACH DURCHLAUFEN 
cVnitr an DA«^ EPS GEBUNDENEN ANLAUF-TASK DURCH DIE PROGRAMMWAHL- 
TASTEN DER FOLIENFLACHTASTATUR DES BDT BZW. DURCH EINEN EXTERNEN 
“ROGRAMMSTART HITTELS EINER BPEZ.jjELLtN MELDUNG DER UEBERGEORDNETEN 
STEUEREINHEIT UEBER DAS INTEfFAC|. INNERHALB EINES GESTARTETEN 
PROGRAMMS 1ST DER START WEITiRER|jiIDA-AP MDEGLICH. 



I c.r^c.rv 

II V ■ 



DAB AP 1ST IN DER REGEL EINE j. FOlilSE DON INTERPRETERANWEISUNGEN <IAW> , 
UEBPR EINP SPPZIELLE lAW KOE jllNEN; : IN MASCHINENCODE PROGRAMMIERTE 
UNTERPROGRAMME AUFGERUFEN WERDEN:;-, die AUSSERHALB DES IN IDA-<BDT)- 
FORM GESCHRIEBENEN APPLIKATipSPpOGRAMMS ABGESPEI CHERT SEIN MUESSEN, 

DER START EINES AP ERFOLGT U llTER. NUTZUNG DES STEUERKERNS 
DPS INTPRPRPTERSYSTEMS . IN EiNERiLDEM IDA— (BDT> ZUBAENGLICHEN 
PROGRAMMEINSPRUNGTABELLE <Et|b) HIRD DIE PRIORITAETSEBENE DES AP 
S£f^£2Ti3£STri_LT , IN DIE i ASK— STEUERUNG E>ES EBS EINGEBRACHT UND AUF 
DER**pBENFALLS IN DER PROGRAMMEINSPRUNGTABELLE AUF6EFUEHRTEN 
ANFANGSADRESSE +1 DIE ERSTE |A.W DER AP-IAW-FOLGE VON DER 
INTERPRETERSTEUERUNG GELESEn| CAUF DER ANFANGSAPJRESSE STEHT DER 
PROGRAMMNAME) . SIE' W2RD, FALlis MOMENTAN KEIN PROGRAMM 
HOEHERER PRIORITAET ARBEITET‘1BZW| ZUR ABARBEITUNG DURCH 
DAS EBS ANGEMELDET <E/A-0PERATI0MEN) 1ST, ABGEARBEITET. 

BEFINDET SICH EIN PROGRAMM NIEDERER PRIORITAET IN ARBEIT WIRD 
DIESES BEI DER FOLGENDEN 2AW UNTERBROCHEN. 1ST EIN PROGRAMM 
GLEICHER PRIORITAET ANGEMELDET- ODER IN ARBEIT, BO WIRD DER 
RROGRAMMSTART ABGELEHNT. INNERHALB EINER PROGRAMMEBENE WIRD 
SOMIT NUR EIN PROGRAMM ABGEARBEITET . 



DIE lAW- GREIFEN IN DER REGEL AUF ZWEI BEI DER SYSTEMORGANISATION 
G-NE'=’'^'^RT~ DE^INITIONSTABELLEN' - DIE DATEIEESCHRE1BUNBSTA3ELLE (DBT) 
UND DI^ FELDBESCHREIBUNSSTABELLE <FBT> - ZURUECK. IN IHNEN 1ST 
DER SATZAUFBAU UND DIE f'eLDBTRUKTUR DER GEBILDETEN DATEIEN UND 
BpR'^ICH*^ FESTGELEGT. die IAW BENUTZEN ZUM AUFRUF UND ZUR AUS- 
-HithruNG SAEMTLICHER DATENOPERATIONEN (EINGABE, DATEIDERKNUEPFUN- 
GEN AUSGABE) DIE IN DER DBT UND FBT DARGESTELLTEN STRUKTUREN. 
DI-'dB'^/FBT SIND FUER DAS GESAMTE AP-SYSTEM ZU DEFINIEREN. 

IN^DER DBT KOENNEN BIS ZU 240 INTERN GEFUEHRTE DATEIEN MIT *^E- 
WCjLS BIS ZU MA1XIMAL 65535 SAETZEN DEFINIEHT WERDEN. DIE SATZ 
j BETRAEGT maximal 255 BYTES UND 1ST BEI DATEIDEFINITIONEN 

crs72UL£GEN. WEITERHIN J<C£NNEN 15 3EREICHE <SATZANZAHL GLEICH 
EINS) DEFINIEPT WERDEN. 



BEI DER "3T SIND BIS ZU 255 FELDNUMMERN UND DIE DAZUGEHOERIGEN 
OftRAW=T!TR~F£s-L£GBAR. EINE FELDNUMMEP BESiIMMT IN JEDER 
r>ATEl"/*'3EREICH EINE FELDSTRUKTUR , DIE QEKENNZEICHNET 1ST DURCH 
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DIE RELATIVE ANFAN6SAVRESSE DES FELDES INNERHALB DES SATZES (RADR) 
UND SEINE LAENGE (IN BYTES'J . DIESE FELDNUMMER KANN FUER ALLE 
BEREICHE UND DATEIEN VERWENDET WEROEN. 
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2« VERi^’ENDETE DA i i E 

2-1 « UORBEHE^KUNEEN 



DER INTERPRE'^ER VERARBEI'ET rm^E*^ IN DhN 



- INTEGER 

- HEXA 

- TEX1^' *. 



INNER HAL 
(DATEN E 
El NHEITE 



3 EINES SAT2ES KOiiMNEN ZUSAHHENM?^/- nG£ 
INEB FORMATS) ZUSAMHENGEF ABS'l’^NERDEN , 
N VIERDEN NACHFDLGEND FELDER Gi=.NA^4NT, 



NDE LOGiS 
DIE^'E LOi 




EIN FELD 1ST DURCH DIE RELATIME^AHFANGSADKc.bS: 
<BYTEftNZAHL> INNERHALB EINES SATZ:lS GEKENf=JZEi 
LAENGE EINES FELE>ES 1ST EIN BYTE. 

BEI DER VORQEGEBENEN HAXIMALEN SA i ZLAENGt^VON 
DTE ADRESSIERUNG VON 0 BIB 25^ (ERSTtS BY^E: 
DIE FELDLAENGE KANN ZWISCHEN 1 UND 25t) BYiE L 



E UNl 5 EINE LAENGti 
CHNET - DIE MlNlMiP{UE 

255 BYTE LAEUFT 
ADRE9SE 0) - 
lEGEN- 



FINE SPPZI^' LE KENNZEICHNUNG DER DATENFDRNAlE IN DEN FELDNANtN 
ERFOLBT^NICHT. die UE 3ERSlCHT_uqER DIE DATENFORMATE OBLIEGT DEH 

pROGRAMHIERER BZVI. SUL-PROJtKiANibN. 

DAS IN ttELD DARGESTELLTE DATENFORMAi WIwl'^DURCR Dlt tlNGAriE, 

DEN DATENTRANSPORT BZW. DIE DaTENKuNVERTIERUNB BESTIMHT. 



2.2. 2NTEGER-DARSTELLUNG 



DAS INTE.GEPFORNAT 1ST IM BESONDEREN FUER DATEN VORGESEHEN, DIt 
ARITHMETISCH VERARBEITET WERDEN SOLLEN.DIt HAXIMALE LAENQE 
BETRA^GT 6 BYTE. DIE DARSTELL'JNG NEGATl VER ZAHLEN ERFOLGT ALS 
ZWEIERKDNPLEMENT. DAS ER3TE BIT EINES FELDtS WIRD STETS AlS 
VORZEICHENBIT INTERPRETIERT . 

RDLLTE RET EINER ARITHMETIKOPERATION EIN UEBER- ODER UNTERLAUP 
ENTSTEHEN, SO WIRD DAS ERGEBNIS ALS DIE GROESSTE NEGATiyE_ZAHL. 
DARG^STELLT (l.BIT DES ERSTEN BYTE GESET^T, SONS i ALLE BI ■ ^ 

Gc-i DESPHtL DIEBER WERT WIRD WEITERHIN ALS UE 3ERLAUFWER i BE- 
7FICHNPT. WIRD EINE OPERATION NIT DIEBEN WERT DURCHGEFUEHRT , 

SO EN^STEHTWIEDERUM EIN UEBERLAUFWERT . BEI EINER EVENTUELLEN 
AUSGABE dieses WERTES WIRD DAS ZEICHEN * AUSGEGEBEN.. 

DIE ZUORDNUNG ZWISCHEN FELDLAENGE UND MAXIMAL DARZUSTELLENDER 

nPZIHALZAHL 1ST DEM ANHANG 5 ZU ENTNEHHEN. 

INTEGERAMGABEN WERDEN BEIM DATENTRftNSPROT UND -KONVER i I:^r<JNG 
RECHTSBUENDIG IN FELDER EINGEiRAGEN, 
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2.3. hexa-darsteIlung 



DIE HEXADARSTELLUNG 1ST FUER B'lTWEISE DARSTELLUNGSFORMEN UND 
NUMERISCHE BEGRIFFE RESERVIERT, DIE NIGHT ARITHHETISCH 
VESARBEITET WERDEN., ZUGELASSEN SIND DIE HEXAZEICHEN 0,...,9, 
A,B,C,D,E UND F. 

2 HEXAZEICHEN WERDEN IN EINEM BYTE AB6ESPEICHERT . 

HEXAZEICHEN WERDEN BEIM DATENTRANSPORT UND -KONvERTIERUNG 
LINKSBUENDIG INS FELD EINGETRAGEN. 

EINE KONVERTIERUNG VON HEXA IN INTEGER UND UH6EKEHRT 1ST IM 
INTERPRETER NICHT VORGESEHEN. 



2.4. TEXT-DARSTELLUNG 



T" TZEICHEN WERDEN IM IS0-7-BIT-C0DE DARGESTELLT UND LINKSBUENDIG 
IN FELD EINGETRAGEN. JEDES TEXTZEICHEN 3ELEGT EIN BYTE. 




VQ:‘^ 

_ ■z*r:-r;.2.=.;£,^»-^£“ Ni ♦^r-r. i__z. 

- ^D^F5 EE'^'-F^BZlLE 

- r;^*^H23E5C‘-^PEZBL-vG5~»^EE.‘*-: 

- - E '-EE E 5 E- F E I B UN 55T A 5 EL lE 
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-^,-r^q£ TAEElLEN SIKL '-’D'"! aNAENEEP SElBS ; A :^^-D I - ZU E A? ARiiE J. ^ A uNE 

EZN. FEST;^EETEP£ICF^E=' ZES EC'T ENTSPRECHE'nD . 

-- ~ “ r ^ fsi - A ■ • E R •' A ECHNE P^'- OP^U UN E- DDEP E “ “ — I NE El N 9 ATZ 

Zl'P BESE-PEIBUWG zee IN^EEPP£^EP“AEEl_;,EN LND -hNWEISUNGEN 
W-^'ZEN Z'^^E ZKEI aNWEISUNEEn l’A INia^ ■ ^.-L^Nr. ■ -"' 

=.,T.,4ctax,te 5ZVi, ZINE ISG-ZEIC’-ENKETTEi Ur-iC- DA < iJ-EFiNIEST 
£7r^iir '-■•-E '.'"E-pDFESSE in DE?^ PEIHEK-FDLEs. 1.1‘w- .' tlIL L'Ni/ HIGh- 
TeL)~DE=- ASSEMBL£FSP??ACH£ 3YFS K 1520 vERWENDET^ 

Ti'M rsCcg-A^?^ UEFSTAENDNIE WEaD=.N -■•i— ANIjAsEN. S‘2— hL)F 

Ene'^feya-darstellung finweisen sollIm, durch den 

E'DEFSEAEEn f ’ 

^NGABEN, DIE INDUES DARSTELLEN , SIND IN KLAMMERN 

E I N GE 5 Z Pi*- G SSE N . 



Z.2. r-ESCHPEIBUNG DEP TASELLEN 
3.2.1- ri'A:Z-3KANH£INSPPUNGTA3ALLE ET aB 

TR'RrH DIE FR0GRAMMEIN5PRUNGTABELLE (ET«B;- WIRD DEH INTERPRETER 
^7-jc-r£-tT^ 1^9 S3r>: DIE 2U S~AR~END£N PBDGRAHME 5EFINDEN UND 
NELCFeZpiGRITAET S2E INNERHALS DES INTERRRETERSYSTEMS EIN- 

nTiprH*^r>AC- 5EPEYDHSKENNZEICHEN 'UERDEN FPGGRAHME ZUSAMMENGEFASST , 
i\ie2iCf''na.CHEINa.NDER AUF ElNEr- FESTEN SREICHERaEREICH MIT_DER 
G'lBfHEN aNFAMGSaORESSE BEFINDEN UND DIE GLEICHE PRIDRITAE i 
HABeL DAHIT 1ST EINE EINFACHE MOEGLICHKEiT Zb’R ^RQGRAMM- 
UE3ERLAGERUNG VON EINEN UEBERGEORDNETEN RECHNER GEGEBEN. 

DAS; EINZELNE PROGRAMM WIRD AN DER PROGRANMNUMMER ERKANNT. 

It£-; sign AL-F DER ANFANGSADREBSE DES BEREICHS BEFINDEN MUSS 
(f, u <iNFANG DES IDA-ANWENDERPPOGRAMMEO . 

-s'kCE'nNEN maximal 255 BEREICHE IN DIE ETAB AUFGENOMMEN WERDEN. 
EZNEM BEREICH KOENNEN WIEDERUM 255 PROGRAMMNU.MMERN ZUGEORDNET 

Afs^ZeUlCHSKENNZEICHEN BKZ 3ZN. PROGRaMMNUMMER . PN KOENNEN 

oih,2'2h2..., ffh genaehlt werden, die versdhluebselung 

OOh'dARF NIGHT ALS BKZ BZW. ?N VERWENDET NERDEN. 

PjEp programme, DIE DIREKT UEBER TA3TATUR GESTARTET WERDEN, 
M*IPS DAS'^BKZ hit DEM HEXAZEICHEN r BEGiNN'tN. 

rGZ TV tE’DHEN ERGI3" SICH AUS DER NUMMER DER PPOGRAMMANWAHL- 
-:z,sT -UER "AS'E Ml 1ST ALS BKZ R1 ANZUGEBEN) . 




DAS INTERPRETATIONSSYSTEM ERKENNT BEIM ANLAUF AUF GRUND DER 
KONTROLLE DER PRUEFSUMME, DIE BEIM ABSCHALTEN DES BDT 
DURCH DIE ABBRUCHROUmNE DES INTERPRET ATI ONSSYSTEMS GEBILDET 
WURDE, OB DIE DATEN DES OPERATIVSPEICHERS ZERSTOERT SIND ODER 
■NIGHT .. . : ■ •" ■ ^ ■ ■ '■■ •; ^ 

SIND DIE DATEN ERHALTEN, WIRD DAS PROGRAMM HIT DEM BE- 
REICHSKENN2EICHEN FOH BEI VORLIEGEN DER BEDIENUNG 
"ECHT2EITBETRIEB EIN". (SIEHE PKT. 5. 3. 1.6.) SELBSTAENDIG 
GESTARTET. . 

1ST DAS PROGRAMM NIGHT VORHANDEN, WIRD UEBER DIE ANZEIGE 
"IDA - RESTART" AUSGEGEBEN. 

SIND DIE DATEN ZERSTOERT, ERSCHEINT AN DER ANZEIGE DIE 
AUSSCHRIFT "IDA - NEWSTART" B2W. "IDA - LOAD ETAB" 

(STEHE PKT. 3.3.). < - 

STANDARDMAESSIG WEROEN INNERHALB DES INTERPRETERSYSTEMS 

6 PROGRAHMEBENEN (0,1, ,5) BEARBEITET. DURCH ABARBEITUNG 

EINER lAW (SIEHE PKT. 5.3.12.1) KANN DAS SYSTEM UH DIE 
>ROGRAMMEBENEN 6 UND 7 ERWEITERT WERDEN. DABEI HAT DIE PRO- 
QRAMMEBENE 0 DIE HOECHSTE PRIORITAET UND 7 DIE NIEDRIGSTE. 
INNERHALB EINER EBENE WIRD VOM INTERPRETER NUR EIN PROGRAMM 
BEARBEITET. WEITEREANMELDUNGEN VON PROGRAMMEN MIT GLEICHER 
PRIORITAET WERDEN WAEHREND DER ABARBEITUNG DES LAUFENDEN PRO- 
GRAMMS MIT DER ANZEIGE "NO START" ZURUECKGEWIESEN. 

DIE ANGABE DER ENDADRESSE DES BEREICHS WIRD NUR AUSGEWERTET,. 
WENN programme:. VOM UEBEPGEORDNETEN RECHNER UEBERTRAGEN WER- - 
DEN.. 

ALS ADRESSE 1ST "DIE: ENDADRESSE DES LAENGSTEN PROGRAMMS - EIM2U- 
TRAGEN, DAS IN-DIESEN BEREICH UEBERNOMMEN WIRD. SIE KANN ABER" 
IM HINBLICK AUF MOEGLICHE: ERWEITERUNGEN AUCH GROESSER’ GEWAEHLT 
WERDEN. 

AUFBAU DER ' ETAB:.: 



DB 


OFOH : 


“ 


■ KENNZEICHEN FUER ETAB ' 


DB 


N 




AN2AHL:. DER BEREICHS-KZ' (1,2, , 255) 


DB 


BKZ <1> 




BERETCHSKENNZEICHEN (01,02, . . . ,FFH) 


DB 


PE <1> 




PROGRAMMEBENE (0,1,..., 7) 


DA 


AADR <1) 




AADR DES BEREICHS (L-TEIL,H-TEIL) 


DA 


EADRCl) 




EADR DES BEREICHS (L-TEIL,H-TEIL) 


DB 


BKZ <N; 






DB 


PE <N> 






DA 


AADR(N> 






DA 


EADR(N> 







3.2.2. ADRESSENTABELLE ATAB 



DIE ADRESSENTABELLE (ATAB) ENTHAELT ADRESSEN, UEBER DIE 
DIE VER3INDUNG ZWISCHEN DEM INTERPRETATIONSSYSTEM UND 
DEN ANWENDEREIGENEN PROGRAMMEN (Z.B. MC-UNTERPROGRAMME) 
HERGESTELLT MIREi. 

DER ZUGRIFP DES INTERPRETERS AUF EINE BES7IMMTE ADRESSE 
ERF03LT UEBER DAS SUCHKENNZEICHEN SKZ, DAS IN DEN I AW DES 
2DA-AP ANGEGEBEN WERDEN MUSS. 



1 1 







r.-o 



-.'^• 



:u '7 C » > 



Of» AADP’< 1 > 



E^'^^'-Zr. I C — ~ _::i.^ a : Ab 
— ' Z A ^ — ZE c 'J L ^ ^ N N \ii n j. w — Nj * J. ^ ▼ * 

SUCHKENiNZElL-^EN ^ 0 ^ 19 ,,- ,255) 



D3 



Si'-Z 'N> 
<N) 



“ “ nATE 23 ESCHREIEuN 3 S i a±:'i=,l.LE Lf^- 

Z=’--R 5ESCHKEIBUN6 DES DaTEIEN tOATEIN-A^E, -aE?E , LAENGE, SATi- 

pN'ZaHL.ZdIENT DIE DATE!BESChREI5uNGBTABEl-_E -DSTj . 

ES KCEly'-iEN 513 ZD 240 DA;E1EN CEHlNlErf: 

DATEIN^f'EN.lOH, liH, . . - , GEKEN^ZiilCHNti = ktxuENi, 

•jEDE u 
255 B'i 
uEBERG 
BESTEH 
SChNII 
DIE “ 1' 

SIND C 
D E R D -d 
BEARBa 



ATEIirjKANN maximal aiJS 65535 SAETZEN B'ESTEHEN, 

\t^ ii|j<N& SEIN KDENNEN* ^LER DaT£ZE^i, DEREN iNHALTE MUH 
"‘uksli^ETEN RECHN4ER UE3ERN0HMEN 3Z^- GEaENDER) WERDEN, 
IgGL. DER SATZLAENBE BESCHRA£NKLNGEN <SI£HE AB- 



Mal 



j AhJeITS-/EINGABE3EREICViE , DEKbN SATZANZAHL 8LEICH 1 - 

fed' OlH, 02H, .... OFH ZU KENNZEICHNEN. 

'iT£-tJ bZ!^. BEREICHSNAmE OOH WIR'D UGM INTERPRETER MIGHT 

if' “*P 



ST, 



au^’BA J 



Ib-ET. 

f 



DB 



DB 

DA 



DER-iDBT: 

!' 
i 



0 R 2 H 

N 



DNm> 
AADR « i> 



Da SaN2 <1’> 

DB SL<1) 

DB DN(M) 

DA AADR<N> 
DA SAMZ<N) 
■ DB Sl < N 



KEnnZEICHEn FLER DBi 

aNZAHL DER DATEIEn UND BEREK-HE 



r> rvi=r«=r- 

. 4-49 aa «9 



E)ATEI-/BEREIwHSNa.HE ^01H,02H, 
AaDR DER 2>ateI BZW . E>ES BEREICHS 
■•L-TE2L,H-TE3L; 

S<SiTZAN2aHL (1,2, ...,^?5535) 

(L-TE3L,H-7£IL) ^ 

SaTZLAENGE (1,2, ...,255) 



3,2.4. rELDBESCHREIEUNGSTABELLE !■ iST 

IN DER FELDBESCHREIBUN0STA3ELLE (F3T) SING) iflS ZU 255 FELD- 
3ESCHREI3UNBEN FESTLEGBAR. 

nuRCH feldnuhmer fnr wird in jeder daiez bzw. in JEDEM 
be’reich'ei'ne feldstruktur bestimmt, die ourch die relative 
anfangsadresse des feldes innerhalb DES SATZES^BZW. b^eichs 
<RADR) UNO DURCH DIE BYTEANZAHL (FLb) QEKt.r'!NZEICHNET 1ST, 

WOEEI RADP + FLG < 256 SEIN MUSS. 

DAS OATENFORMAT innerhalb des FELDES WIr<D DURCH DIE ABARBEiTUNG 
der interpreteranweisung bestimmt. 
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AUFBAU DER FBI 



DB 


Or 3H 




KENNZEICHEN ^'UER FBT 


DB 


N 




AN2AHL DER FELD5-E3CHPEIBUN0EN 
Hy2, ...,255) 


DB 


FNR ( : > 




FELDN'jMHER (0,1, ,255) 


DB 


RADR ( 1 > 




RELATIUE AN^ ANSSaDRESSE IM SATZ/ 
<0,1, ,254> 


D3 


FLG<1> 




FELDLaENGE (1,2, ...,255> 


DB 


FNR ^ N > 






DB 


RADR <N> 






DB 


F L 3 \ N > 







3.3. EINBINDEN DER TA3ELLEN 



VOM INTERPRETATIGNSSYSTEM WERDEN NUR programme gestartet, die 
UEBER DAS BK2 DER ETAB ERREiCHBAR SIND. DE5HALB 1ST ES ER- 
FORDERLI.CHp NACH DEM ANlAUF DES INTERPRETERSYSTEMS DEN INTER- 
PRETER DIE ANFANGSADRESSE DER ETAB MITZUTEILEN, D.H. UQR 
DEM ERSTEN PROBRAHMST ART . 

ES GIBT DA2U ENTS="RECHEND DEM EInSATZFaL^ DES BD*: 2NEI 
MOEGLICHKEI^EN DEP ADPESSENUEBERGABE . 3EI EINEM EINSATZ DES BE 
OHNE RECHNERKOPPLUNG MUSS DIE ETaB aUP E>Em RESTMERTSPEI CHER 
STEHEN. DIE ANFANGS'aDRESSE DEP ETAB 1ST IN DIESEM PALL DURCH 
DEN ANwENDER SELBSTS'^AENDIG Au^ DIE ADRESSEN AETaB^ AETAB-^1 



CL-TE] 



H-teIL DER aaD- 



EIN2UTkaGln„ die aDPESSE AETAB 1ST 



DEN GENL.RIERUNGSANG.ABiiN 2U EN^NEHMc-N. DIES 5ET2T ABER VOR— 
AUS^ DAS3 EIN PRGM-PROGRAMmIERGERaET *3.3. B^E K 3A0l> 
vOPHANDEN 1ST. 

BEI EINEP RECHNERKGPPl^UNG BESTEHT DIE MOEGl ICHKEIT ^ DIE 
ANFANGSADRESSE DEP ETAB MIT DER TaBELLE ETaB ZUSAMHEN UQM 
UOM UEBERGEGRDNETEn' PECMNEP In DaS BD"^ LSIEHE- ABSCHNITT io> 

Zli LADEN.. IN DIESEM FALL D-ARF AUF AETAB /AETA3 -hi DIE STANDARD- 
ADRESSE GlEICH 0 NIGHT GEAENDERT WERDEN. 

BEIM ERrCENNEN DES.FEHLENS DER AADR DER ETAB NIRD VDM INTER- 
PRETER UE3.ER DIE ANZEIGE ''IDA - LOAD ETAB" AUSGEGE3EN. 

WURDEN DEM INTERPREIATIONSSYSTEM DIE TABELLE ETAB UND DEPEN 
ANFANGSADRESSE HITGETEILT, NIRD "IDA - NENSTART" ANGEZEIGT. 

DIE AADR UDN ATAB^ DBT UND FBT KDENNEN DURCH EINE INTERPRE- 
TERANWEISUNG MIT DER RUFNUMHER OOH DEM INTERPRETER MITGETEI* T 
HERDEN. 

DA D-ER GRDESSTE TEIL DER lAW AL-P DIESE “ABELlEN ZUGREIFT^ 

1ST ES ERFORDERLICH y DIESE 3PEZIELLE I AW AN DEN ANYANG DES £R: 
LAUFENDEN PR0GRAMM3 ^ AHLAUFPROGRAMH) ZU 5TELLEN. 

BEI ETNER PECHNERKO-plUNG KOENNEn DIESE anFaNGSADRESSEN AUCH 
VO'M UbBtHGEOPNETEN pECHNEP MiT DER DaZUGEHuERI GEN TaBELLE 
UEBEkGEBEN HERDEN -LSI eke ABSCHNITT lO) 

line AENDERUNG DEP NAEHREnD DEP aRBEI^ MIT DEM INTEP- 

PPETEP KANn<:.ZU ZERSTOERUnGEN UuN DATE ZEN UND ^ROGRAMhteI lEN 
^uEHREN . 



r:TEN 







DaTENZUGRIF- 



'• , U 0 RS E ^ K L* N G 



IM SYSTEM'! IDA- < ED’'”' SlriD -OLGENE>h E>ft ! c.Ni;w=z.ICHE UNO OAZUGE- 
HDERIGE DATEN’ARTEN DERIfylERTJ 

- SAYZWEISE STR'JKYuRIERYE DATEIEN/uATEIOaTEn 

- ARBEITSBEREICriE/ARBEITSE'ATEN 

- El N G aBEBERE I CHE /£ I N G ABED A TEH 

- ALiSGABEBEREICHE/AUSBABEDATEN! 

OER AROGRAl^hlERER BREIFT BEI DE'N DA“EI— , -REEITS— sjND E-tNL:A3E— 

DATEN DEBER EINE '3EPEI CHSANGABE , DIE AUS EINEM DaTEI- 32w. 
BEREICHSHAMEn UND EINER SATZN'JMMER BESTEHT, AUF den -JEVJEILI6EN 
2U':i' lJIE ANGA5E E’ER FELDNUMHER <FNR'5 KENNZEICHNE; Di=. 
STELLUNG U^D,L4ENbE E’ER DATEN INNNERHALB DIESES BEREICHS,_UM WELCHE 
E’ATENART eI Sli;-H HANDELT, WIRD DURCH ABAR5EITUNG DER INT^hPRETERAN- 
NEIRUNG BEfeTiHi^T. DER L’ATEI- 3ZW, EEREICHSNAME WIRD DA3EI DER DATEI 
BESCHREI3U^GS-rj|i(3ELLE (DBT) UND DIE FELDN'JNMER DER FELDBESCHREl- 
BUNGSTABElLe |e3Tj entnohhen. 

DIE AUSGABfDATpN WERDEN IH PUNKT 5.3.10.1. GESONDERT 3EHANDEL t . 



d • 

4.2. 3ESCHREI3U?' 



'•JG DER DATENBEREICHE 



,4.2.1. dateIen’ 

• r i - .I; 

3NNERHALB . DER; I 



NAMEN lOH, 



m m » f 

bER DATEIHhME 



DBT SIND FUER DIE DATEIEN DIE 
MDRGESEHEN. , 

i^OH WIRD VOM INTERPRETER NIGHT BEARBEITET- 
•OlH b|ND FUER DIE KENN2EICHNUNG DON ARBE3TS- UND 

£1NGABEBER£ICHEN RESERUIERT. 

EINE DATEI KANN HaX. AUS 65 535 SAEiZEN 3ESTEHEN. DABEI 1ST 2U 
BEACHTEN, DA'SS DIE NUNERIERUNG DER SA£~ZE INNERRHALB EINER DATEI 
MIT 0 BEGINNT. .DIE SAT2LAENGE EINER DATEI 1ST KONST<WT UND KANN 
MAX. 255 BYTE BETRAOEN. 



4.2.2. ARBEITSEEREICHE 

-her DIE ARBE3TS3EHEICHE SIND INNERHALB DER DBT DIE KENNZEICHEN 
OlH .i.,OFH V0R6ESEHEN. DABEI BETRAE6T DIE SATZAN2AHL 6LEICH 1, 
dxeSE EEREICHE WERDEN ZUR ZWISCHENSPEICHERUNG von KDNSTANTtN, 
DATEN UND DATEISAT2NUMHERN BEN0ETI6T. 



4.2.3. EINGABEBERaICHE 

ALR EINGABEBEREICH DER KARTENLESER WIRD DER TREIBERPUFFER 
DES 3ETRIEBSSYSTEMS vERWENDET, SOLL DURCH EIN IDA-AP DIREKi,, 
AUF DIESEN 3EREICH ZU6EGRIFFEN WERDEN, MUSS UNTER EINEN 
ARBEITSBEREICHSNAMEH DER EINGABEPUFFER IN DIE DBT AUFGENOM- 
MEN WERDEN. DIE ANFaNGBADRESSE UND DIE LAENGE DIESE PUFFERS 
WERDEN DURCH DIE ANLAGE B DEM ANWENDER MITGETEILT. 

DIE TASTATUREINGABE ERFOLGT IN VERBINpUNG MIT EINER MASKEN- 
AUSGABE USER DIE ANZEIGE (SIEHE PKT . 7.2.). 

EIN DIREKTER ZUGRIFF AUF DIE IFLS-PUFFER (RECHNERKOPPLUNG) 
DURCH IDA— lAW 1ST NICHT MOEGLICH (SIEHE DAZU PKT. 10). 
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4. 2. •4-. AUSGABEBEREICHE 



DIE AUSGABEBEREICHE (AUF3EREITUNGSPUFFER) , DIE FLIER DIE 
AUSGABE UEBER AN2EIGE, DRUCKER UND LINIENINTERFACE IFLS NOT- 
WENDIG SIND, WERDEN UOM INTERPRETER SELBSTAENDIG FESTGELEGT. 

DER ANWENDER HAT 2U DIESEN BEREICHEN KEINEN 2UBRIFF. 

FUER DIE AN2EIGE 1ST EIN PUFFER VON 16 2EICHEN UND FUER DIE 
DRUCKERAUSGABE VON 125 2EICHEN VORHANDEN. AB IDA-VERSION V:02 
STEhT FUER DIE IFLS-AUSGABE EIN PUFFER VON 132 BYTES 2UR 
VERFIJEGUNG. 

VOR DER AUF3EREITUNG DER AUSGABE KIRD DER ENTSPRECHENDE PUFFER 
HIT "SPACE" GEFUELLT. EINE DRUCKERAUSGABE WIRD SELBSTAENDIG MIT 
"NEW LINE" ABGESCHLOSSEN. EINE UNTERDRUECKUN6 DIESER AUSGABE 
1ST MOEGLICH <SIEHE PKT 5.3,10.1.). 

AUSGA3EDATEN WERDEN IN EINEM PARAMETERBLOCK , DER SICH IN DEN I AW 
MIT DEN RUFNUMMERN AOK UND AlH BEFINDET, - DURCH KENN2EICHEN SPE- 
- 2IFIERT. DAZU SIND FOLGENDE MOEGLICHKEITEN VORGESEHEN! 

- FORTSETZUNG DURCH EINEN EXTERNEN PARAMETERBLOCK 

- FUELLEN DES AUS6ABEBEREICHS MIT EINEM ZEICHEN BZW. ZEICHENKETTE 

- KENNZEICHNEN DER EINGABESTELLEN IN DER MASKE 

- ANGABE DES ZIELFELDES FUER EIN6EGEBENE INFORMATION 

- BEREITSTELLUNG von DATEN MIT KONVERTIERUNG 

- BEREITSTELLUNG VON- DATUM UND UHRZEIT 

- BEREITSTELLUNG DES BELEGZAEHLERS 

- ANWEISUNG 2UM QUITTUNGSBETRIE3 3EI IFL-S-AUSGABE 



4.3. BESCHREIBUNG DER BEREICKSANGABE 



DER ZUGRIFF DURCH DIE lAW ZU DATEIEN ODER BEREICHEN ERFOLGT 
UEBER DIE BEREICHSANGABE, DIE AUS 3 PARAMETERN BESTEHT. 

IN DER- lAW-BESCHREIBUNG WERDEN SIE MIT Y1,Y2 UND Y3 BEZEICHNET. 
BET DEN PARAMETERN Yl. UND Y2 HANDEL7 ES SICH UM ZWEI HEXAZEICHEN, 
DIE ZUSAMMEN EIN BYTE BELEGEN UND DATEI- UND BEREICHSNAMEN 
KENNZEICHNEN. MIT HILFE DES PARAMETERS Y3 WIRD DIE SATZNUMMER 
•'FESTGELEC'T UND KANN AUS EINEM ODER ZWEI BYTES BESTEHEN. 

4.3.1. DATEINAME Yl 



INNERHALB finer BEREICHSANGABE KaNN NUR AUF EINE DER 
DATEIEN 10-H, 20H, FOH ZUGEGRIFFEN WERDEN. ENTSPRECHEND DER 

dat-i 1ST DER Parameter yi ih, 2h, — ,fh zu waehlen. der zugriff 

AUF die uEBRIGEN DEFINIERTEN DATEIEN DER D3T KANN ERST DURCH 
ABAREEITUNG DER lAW MIT DER RUFNUMMEP 09'H C3IEHE PKT 5.3. 1.9.) 
ERFOLGEN. ® 

1ST Yl G-_EICH 0, DANN ERFOLGT DER ZUGRIFF AUF ARBEITS- BZW. 
EINGABcDATEN ENTSPRECHEND DES PARAMETERS Y2. 



j-N wIRD DzlK name ElNb.S HERE i CHS ArvlGESEBEN , 

SIND DIPErT DATEN AUS EINEM ARBEITS- BZW. EINGABEBEREICH ZU VER- 
APBEITEN •'f'L=0 S'io.), 1ST IN Y2 DER ENTS=RECHENC>E 3EREICHSNAME 
OIM, 02H, OFH ANZUGEBEN. 

SOLlEN DaTEIDaTEN VERAR3EITET WERDEN UNGLEICH 0), MUSS Y2 

ZUR IN'DIPEvVTEN ANGABE DER S.ATZNUMNER GEN'JTZT WERDEN. IN DIESEM 
tall WIRD IN r2 DEP BEPEICHSNAME DES tElDES ANGEGEBEN, AUt 
DEN Dis 5 a~ZnummER DE=' ZL’ VERAR3E;tenDEn DaTEI EIWGETRAGEN 1ST. 
WIRD DIE Sa-z.n'_;mmep DIREK~ ANGEGEEEn , 15^ 92=0 ZU SET2EN. 




r-;. ^ J. - E-E^' E^- ”ZN?jr'JriEE' <Vi^Y2^0) Ul'RU “'3 

‘1 BVTE> ^LS ^ELD‘vU'^?fiE^> G£wEETE~ ^ *^ijr E-E' E>IE SA"^2NuHHE?^ 

'*"- - • 2 ^ N’U r. I t n. ir' w r ti “■ n. ^ EH S ‘ E HT „ 5 E I L> E R i)Z REK TEN 9 A”2N*iJvY — 

-'^ERNaNGaBE EINER DaT£E i''‘ 2=0) KIRl^ V3 aLS SATZNUHHER die ^{jS 
2HEI BVTE BESTEHT, BEaREEITET., DA'DURCH JSl ES M0E3LICH, 
9RGESSTE SATZNUhMER e5533 A^iZUGEBEN, £9 1ST DABEI 2U BEAC^TE^u 
Z.UER9” E'ER NEEI ER‘HER*“I3E ADRESS'EIL DER SAJZNIJHMER EIN5E— 



POLLEN aRBEI 5 S- B2W. r. I-NGAr'EDA } EN f Y2#0> UERaRBEITET WERDEN, 

1 5 T V3= O' ^ E I N B Y T E X . 

EEI DER lAW-BESDHREIBUNG -^URDE DIE INDIREKTP ANGABE DER Satz- 
nGMMER OEPiAEhLT ^ f^ENN BESONC^ERS EjARAGE HIf>»GEl^IESEN 

HamM AUCH die SATZMUH^^ER DIREKT ANbEGEEEN UPRDEN . 









DA , ENL 
aDRE S9 1 
EELDER 



'-f S ^ ° ” f 

DEFINII 
FINE 
PEICHEl 



I ■ f- 

I b-5^EiCHE-<3tREICHE r-iJER DIE DATEN. SIE SIND JE NACH 

EINb ANZ-AHL ZUSAHHENHAENGENl^ER BYTES. DIE KLEZNSTE 
pRijARE EINHEI’ 1ST EIN BYTE (HAXIHAL 255 BYTES) • 

^^EI^PEN DURCH DIE ^BT BESCHRIEBEN. DER 2UGRIFF ERFOlGT 
pIE ;|FELDNUHHER^j^<EN^ OOH, OlH, FFH BZW, 

&S|5).-. IN D--' pb; SlND JtDOCH NUR MAXIMAL 255 FELDNUMM^RN 
RiEAiR- . 

L p N^j fi Hir. -V ka^'^n “ f-ele^ek don mehrfren l^ateien und be — 
VERHH^^'DET UERDEH ^ hENN lJEREN stukturen <-relatiue anfangs- 



ADRESSE UNO? ±fY ; EAN2AHL ' GLEICH SIND. 



.1; 





Vi 



i 




5o A.UFBAU VON INTERPRETERANWEISUNGEN 

s££^s:s3fi;sises£s = rs = s := = = =5 =: 33 3= =: sr^rz.-=:-=:3i>s=;=3iSi=>=‘=: 



5.1. VORBEHERKUNGEN 



DIE INTERPRETERANWEISUNG (I AW) BE5TEHT p,US DEH KOPF UNO DEM 
VARIABLEN TEIL. DER KOPF HAT BZI JEDER lAW DAS GLEICHE FORMAT. 

DER AUFBAU DES UARIABLEN TEILS WIRD DURCH DIE FUNKTION DER lAW 
(CHARAKTERISIERT DURCH DIE RUFNUMHER) BE3TIMMT. 



5.2. KOPF DER I AW 



DB 


OFFH 


KENNZEICHEN PUER BEGINN DER 


lAN^ 


DB 


Z1 


IAN-NUMMER- i 




DB 


Z2 


lAH-NUMME.R' PUER FGRTSETZONG 


BEI FEHl^ER 


DB 


Z3 


ANZAHL DE-R FOLGENDEN PARAME' 


TER 


DB 


X1X2H 


RUFNUMMER 





DIE lAW-NUMMER 21 WIRD ZUR KENNZEIC 
PROGRAMMSCHRITTES GENUTZT UND DIENT 
IM ANWENDERPROGRAMM. SIE KANN INNER 
HAENGIG VOM ABLAUF BELIEEIG ZWISCHE 
WERDEN . 

SIE DARF IN'EINEM AP NICHT DOPPELT 
3ILDET DIE "0". SIE KANN FUER A-_LE 
ZIEL EINER SPRUNGANWEISUNG SIND 32W 
lAW ZUGEGRIFFEN WIRD. 



HNUNG EINES BESTIMMTEN 
ZUR ADREfSIERUNG DER I AW 
HALB EINES PROGRAMMS UNAB- 
N 0 UND 2|'4 <FEH) GEWAEHLT 



UORHANDEN SEIH 
I AW UERWEIHDET 



. EINE AUSNAHME 
iWERDEN, DIE NICH 



. AUF DIE NICHT DURCH ANDERE 



ALS Z2 1ST DIE lAW-NR. ANZUGEBEN, 3EI DER DIE PRapRAMMABARBEITUNG 
NACH DER FEHL.ERANZEI6E (SIEHE FORTGEBETZT; WjjERDEN SOLL, 

WENN EIN FEHLER INNERHALB DER ABAR3EITUNG DER: lA^j’DURCH DEN 
INTERPRETER FESTGE3TELLT WURDE UND DIESER NICHT ; ZilJM ABBRUCH 
DES PROGRAMMS FUEHRTE. .5 

DIESER SPRUNG ERFOLGT NUR, WENN Z2 # 0 1ST. . ‘ 

ER WIRD ALS UNTERPROGRAMMSPRUNG AUSGEFUEHRT, v|o 

NACH EINER FEHLERBEHANDLUNG DURCH EINEN UNTER|^R0G|aMMRUECKSPRUN3 
<SIEHE PKT. 5. 3. 2. 6.). DaS ANWENDERPROGRAMM Bill dfR NAECHSTEN lAW 
FORTGESETZT WERDEN KANN. ' ij. . || 

BEI Z2 = O WIRQ IM FEHLERFALL NACH DER ^EHLERANZElGE ZUR 
NAECHSTEN I AW UEBERGEGEANGEN . -i 



Z3 GIST DIE LAENGE DES VARIABLEN TEILS DER lAW EINSCHLIESSLICH 
DES BYTES DER RUFNUMMER AN. DA BEI DEN I AW-BESChREIBUNGEN DIE 
INOIREKTE SATZNUMMERNANGaBE IN DEN BEREICHSftNGABEN GEWAEHLT 
WURDE, 1ST ZU BEACHTEN, DaSS SEI EINER DIREKTEN SATZNUMMER 
CSIEHE PKT. 4.3.3.) Z3 UM EINS GRDESSER 1ST ALS ANGEGEBE^4 . 

1ST DIE DIREKTE SATZNUMMERNANGABE NICHT MDEGLICH, WIRD BE3DN- 
DEP3 DARAU^ HlNGEi4 1 ESEN » 

INNERHALB DER RUFNUMMER GIBT XI DIE BLuCKNUMMER DER lAH UND X2 

DIE spezielle anweisung in diesem and 




0 



ii: M rr T 3 ’•■jT E ^ ^ T E P ^ I b \J N &ti :‘*J 



A;_L-. 



BLOCKNU^HER Z 0 

”.T£C£S 3Lnr:KNi !HM£R ’wURDEN RLLE INTERPRETERANWEISUN&EN 
ZySAMMENGE-ASSTEDIE KEINEM ANDEREn KDMPLEX SINNVOLL ZUBE- 
nor>f,}^"^ v4ERDE^ KOEnNEN <1 _ 

c-tV' ^lE-EN ePLiNDSATZEUNKTIDNEN BEIh SYSTEMANLAUF , DER P«DBRAMM-^ 
Organisation und :>er prograhf'epprdbung. 



5,3 .i.T. UEBERGaSE DER aadr DEP IN ! c-HPRtTr^K • ABtLLEN 

_j, jDi-i-i dieSE I aw KCENNEN die ANFANGSAlsRESSEN E>tR TABELLEN 

T}h~ ‘5N’'' F3 T den interpreter MITGETEILT WERDEN. _ 

-•0 -17-apO FA^L RO' LTE die IAW am aNFANG E>ES ANLAUFPROGRAMMS Bi-HEN, 
Oa D^'InTErOrptOr BEI fast ALLEN IAW AUF DIESE TABELLEN ZUGREIFT 
OiE^UEBERGABe' B£R aaDR DER ETaB 1 ST NUR FUER TESTZWECKE UOrGEScHEN. 

Tjt,y - AUFBAU: 

E<B OFFH 



Di^ 

DB 

DB 

DB 

DB 

DA 

DB 



23 

OOH 

KZ<1) 
AADRd ' 

€ « a 

KZ<N) 



Z3 := 3 N <ANZAHL DER KENNZEICHEN) + 
RUFNUMHER 

KENNZEICHEN DER TABELLE 
ANFANGSaDRESSE DER TABELLE 



KZ 



DA 


AADR<N> 






- 


= 0 


; FiJER I NTERPRETERTA3ELLE 


ETAB 


'At J 




1 

0 




aTAB 

DBT 


r : 




3 




FBT 


£ 


tPFT 



3EISPIE 



L: die ANFANGSADRESSE DER INTERPRETER! ABELLEN DBT 

UND F3T SEIEN 2800H UND 2840H. ES 1ST FOLGENDE 



IAW anzugeben: 



DB 


OFFH 


DB 


0 


DB 


0 


DB 


7 


DB 


OOH 


DB 




DA 


2S00H 


DB 


3 


DA 


2S40H 



KZ DER IAW 
Z1 
22 
23 

RUFNUtiHER 
KZ FUER DBT 
SADR DER DBT 
KZ FUER FBT 
AADR DER FBT 



IB 







5. 3. 1.2. PRODRAMMABMELDUNG 

DIE ABARBEITUNG DES IDA-PR06RAMMS WIRD BEENDET UND DIE PR06RAMM- 
EBENE WIRD FUER DEN START EINES ANDEREN PROGRAMMS DIESER EBENE 
FREIBEMACHT. 

lAW < AUFBAU; 



DB 


OFFH 




DB 


21 




DB 


22 




DB 


23 


Z3 


DB 


OlH 


RUFNUMMER 



=<.3.1.3. SPERREN UND OEFFNEN DER DATEIEN FUER REGHNERUEBERTRAGUNG 

DAS KOMMUNIKATIONSPROGRAMM FUER DIE RECHNERKOPPLUNG LAESST EIN 
SCHREIBEN UON INFORMATIONEN AUF EINE GESPERRTE DATEI NIGHT 2U. 
BEIM LESEN DON DIESER DaTEI WIRD DEM UEBERGEQRDNETEN RECHNER 
DIE ANGEFORDERTE INFORMATION MIT EINEM HINWEIS AUF DEN ZUSTAND 
DER DATEI UEBERMITTELT . 

MACH DEM OEFFNEN DER DATEI KANN WIEDER AUF DIESE GESCHRIEBEN 
WERDEN. ' 

ES KOENNEN MAXIMAL 20 DATEIEN GLEICHZEITIG 6ESPERRT WERDEN. 

BE! NEU- UND RESTART DES INTERPRETIERSY-STEM SIND ALLE DATEIEN 
IM "OFFENEN" ZUSTAND. 

I AW - AUFBAU: 

SPERREN USN DATEIEN 



DB 


OFFH 




DB 


21 




DB 


22 




DB 


23 


23 := N (ANZAHL 


DB 


02H 


PUFNUMNER 


DB 


DN <1> 


DATEINAHE 


DB . 


DM (N> 




FNEN 


VON DATEIEN 




OB 


OFFH 




DB 


Z1 




DB 


22 




DB 


23 


23 := N (AN2AHL 


DB 


03H 


RuFNijHMER 




DN (l ‘> 


dateiname 



DW (N> 







5. 3 -.1.4, AENDERUNG DER I N > ER='RETER- LABS 

UM BEI DER ABAR3E1TUNG EINES aROGRaHMSYSTEMS EINE GEWIS5E SVN- 
CHRONISATIDN 2U ERHALTEN, L'URDEN INNERHaLB L>£S INTERPRETaTIGNS- 
SYSTEMS DIE INTERPRETERFLAGS 0,1,,... EINGEFUEHRT. 

HIT E’lES'ER IaW KOENEN DIESE FLAGS G£SE~2Y ODER RUECKGESET2 
WERDEN. DAS FLAG 0 KANN AUCH DURCH EIL'E TASTATijREINGABE 
GEAENDERT WERDEN <SIEHE RKT . -.1.3./. 

DER 2USTAND DER FLAGS 1ST A;m DER LED-AN2EIGE DES BDT 2U £R- 
KENNEN (SIEHE ANLAGE 4 — LED 0 BIS 7) . ElNE 2 USTanCjSAENDERUNG 
WIRD ERST NACH DER NAECHSTEN A.-USGABp A^iGEZEIGT. 

DIE AUSWERTUNG DER FLAGS ERFOLGT DlIRCP DIE SPRUNGaNNEI BUNG 
MIT DER RUFNUMMER 28H. 

IAW - AUFBAU: 

OB OFFH 
DS 21 
DB Z2 
DB 23 
DB 04H 

DB P1P2H(1) 

as o « a 

D3 P4P2H <N) 

Pi=0: INTERPRTERFLAG L0E5CWEN 

Pl=l: - " - SETZEN 

P2=0,-.a,7a FLAGNUHMER 



Z3:= N <AN2AHL DER AnWEISUNGEN) 1 
RUFNUMMER 

ANWEISUNG 



5.3a 1«5 a SPERREN/ERLAUBEN DES IDa-TESTSYSTEMS 

HIERHIT WIRD DEM ANWENDER DIE M0E6LICHKEIT GEOEBENy DIE ARBEIT 
MIT DEM IDA-TESTSYSTEM 2U SPERREN ODER ZU ERlAUBEN. 

NACH NEUSTART DES INTERPRETERS 1ST DER START DES TESTSYSTEMS 
ERLAUBT. 

DIESE IAW WIRD BESONDERS BENDETIGTy WENN DAS TESTSYSTEH DUR 
PROGRAMMUEEERSCHREIBUNG ZERSTOERT WURDE BZW. WENN IM ECHTZE 
BETRIEB DER INTERPRETER DURCH DAS TESTSYSTEH NIGHT AN DER A 
ARBEITUNG GEHINDERT WERDEN DARF . 

IAW - AUFBAU: 



DB 


OFFH 


DB 


Z1 


DB 


22 


DB 


23 


DB 


05 H 


DB 


P 



P=0 a ARBEIT MIT iESTSYSTiH WIRD GEShEkRT 
p%0: - " - ERLAUBT 



20 



/ 



/ 



U f H VTJ 




/ 



5.3ol»6» ECH i ZiL j. ; 5i:.T^I££^ 



DIESE lAW KANr^^ ZUR KEMWZEICPNUNQ EINES ZEFINIERTEN ARBEITSZU- 
STANDEE DE5 BDT—PRDGRAHMS'YSTEfiS DEFIN'IEPTEN AUS"- 

ETNSCHALTEN DES EERA£TES*> GENUTZT -EPDEN. 

SIE SETZT /LOESChT EIKE BEX wl EX^EPAN:_A*J^ naea NETZZUSEHaLTEN 
o«jN uEP I N ’ EPPPETEP“‘-~ TEUERUnG ^3Z^. 3GF„ «^LiCH UQN aNwENDEP^ 

EX0ENEN SYSTEHANLHUFPR■DGP•A^>^^EN aBEGF^'AGE^'-'E^E APBEZTSZELLE - 
DuRCH DIE INTEP^'RETERSTEUERuNG WIRD EIESEP ZUETANDSZEIGER 
WIE FOLGT GENUTZT ; 

DA HARDWARE— H AES'S I »G AM 3DT MCHT ZW I SC HEN DEFInIERTEM NETZAB — 

SCHAl j EN UND NEiZAuSFaLL UNTERSCHXwDEN Wj^RCr KaNN mXT NUTZUNG 
DiC-3c.R lAW SOFT WARE"* Mae SSI li E^N X^cir INIERTES AjJSSCHAUyEN EZW . 

EIN netzausfall GEKENNZEZCHNET WERCEN. 

WIRD BEIH SRannUNGS ABF AL i- DURCH DIE aBE-Fu=CHRGUT I N’E DES INTER~ 

PRET I ER5 tSTEMS FESTGESTEL.LT , CaSS Z>EP ZL'5~Af\-c. " EC^TZEZTBET-RIEB EIN 
DtPINIcRTES AUSSSHAi_TEN> UOR-lIEGT, WZRD UEBER 3ESTIMMTE 
;E X CHE 'i DES R A M — 3 E F' E 1 CH S^ E X N E R R U E F S C E G E 3 X L ET , 

EINSCHALTEN CES 3DT WIRZ^ ZN DIE5EM -ALL DIE PRUEFSUMME 
KQ-NTROLLTEPT „ 1ST DIE ^RUEFSUMMZ nCjCh Z". CRZJNUryG *'PaM-SPEICMEF 
1ST NOCH GESTUETZT) , WIRD Z^aS PA'GiGR AMri ^ Z^aS SICH IM BEREICH 
MIT DEM BKZ GLEICH FOH *- Z)E 1>"Z'R • BE^IfiCE"* » ABGEaRBEITET BZW. 
WIR'D y falls KEIN PROGRAMS urrhaNDEN Z5t, UEBER DIE ANZEIGE 
**i.DA “RES—AhT'" AUSGE'-EHlN . 

-FaELLT die ^^RUEFSUMHENKOnTPG^-E nEGaTZ- -us ^Fam-5PEICHER zer- 
hSTOERT/, WIRD dies WIE ZUS'TaNj " EC*-'~ZE Z ^BETRI zb aUS" l'URCH 
|DL.^- ;HNZc.itjn lUA Nt.WS J- akT''- i^ZW » «DA — .^GaQ lTaB * GEKENN — 



^Eiq 



:aw 



“HNET. 



h au-bau: 



* 

PB 

h hs 



|:fe 

1 



Tl 

Z3 

OoH 



HUFr^iUMMEP 



ECHT^EITBE ;- RIEB A‘JS 
- " - FIN 



* a! • / » a^n)D-R'JNG Z^ES ^ lHLL-'*^^- lNNLi: IC-HniNr- 

Uj.loE _aj^' CaS F EHLE^-^ nZE Z C-HEN F‘ 

_ i^RAHHS GEaznC'EP” WEPZ^EK - Z>L^CR Z-IE ak-GaBZ 



I nnlrh alb ^ _ nE 

w I PL' L a o r- [\ 






r C-m'^'ERKT , L'hiR DEt<£N 

rr-;_^r>cTw-jj;<TUw’ ■'BEL, hNF ANQS f;L>F.E5SE iJND lAENGE AUS FBT > 

“REDL^^ BIS ZLB nAECHSTEN UHBENE*'^Nl'NG IN l>IESEH IDA-PROGRaMM 
— nr p E F ^ 1_L.' N jj M ^^ER 0 ^ 0 OH) « 

■-FDlC-T N£INE :_NBENENNUn 6 , HIP'J AuF DIE -ET-D^TEn DEP: FELl^- 
0 2UGEDRIEFFEN- 

X^w — i^uFr^AL- 

DE OF“H 



L' 


/ ."S 


2^ := 4 


DB 




RiJPNUMMER 


DB 


Yl Y2H 


BEREICHSAN! 


DB 

r» 


Y3 
F NR 


feldnummer 



5 , 3 , i - 9 - LiM je t ?^-iE NNU N G DE ^ D ATE I r 
* 

2^(«>£t;;HALB EINES lAW GREIFT DER INTERPRETER ENTSRRECHEND DER DaR- 
STELLUNSSWEI'SE DER BEREICHSAN6ABE (PARAMETER Yl - S2EHE 
-kELe. 1 . ) . NUP AUF DIE 15 DATEIEN 10H,20H, . . . ,FOH ZU. 

NERDEN WEIT-ERE DATEIEN BENOETIGT, SD 1ST EINE UH3ENENNUNS 
DER DATEI FOB NOETIG. DER ZUGRIFF AUF DIESE NEUE DaTEI 
ESFOLGT DANN in DEN NAECHSTEN lAW UEBER DEN DATEINaMEN OFOH UND 
1ST INNERHAlB DES PROBRAMMS bis ZUR NAECHSTEN UM3ENENNUNG GUELTIG. 
ERFOLGTE KEINE uMBENENNLING, WIRD DIREKT AUF die DATEI FOH ZUGEGRIF- 



-£N, 








lAW - 


A U F A U % 






DB 


offh 






DB 


21 






DB 


22 






DB 


23 




23 := 2 


D3 


09H 




rufnumher 


DB 


DN 




DATEINAHE 




/ 



5.3.1.10. AENC»EkUNG IAW DURCH K0NSTAN7EN 

HIERMIT KOENNEN WERTE IN IAW INNERHALB EINES IDA-PROGRAMMS , 
DAS SICH IM RAM-3EREICH BEFINDET, GEAENDERT WERDEN, 

IAW - AUFBAU: 



DB 


OFFH 




DE 


21 


- 


DE 


22 




DB 


23 




DB 


OAH 


RUFNUMNER 


DB 


BK2 


BEREI CHSKENNZE I CHEN 


DB 


PN 


PROGRAMMNUMMER 


DB 


2(41) 


lAW-NUMMER 


DB 


RADR (Al> 


RADR IN IAW 2<41> 


DB 


AN2 (4i> 


ANZAHL DER ZU AENDERNDEN BYTES 


DB 


W ( 1 > 


WERT 


DB 


W<AN2(41>) 


WERT 


DB 


2 <'4N ) 


lAW-NUNMER 


DB 


RADR (4N> 




DB 


An2 (4N) 




DB 


W CD 




DB 


W (ANZ <4-N> ) 




5.3. i.l 


1. AENDERUNG 


VON IAW DURCH FELDINHALT 


HIERMIT 


KOENNEN IAW 


(RAM-BEREICH) DURCH IN“^ORMATIONEN , DIE 


•SICH IN 


FELCfERN BEFINuENy GEAhNDER i Wii.RDl^N. DA±jEI WIRD DIE ANZAHL 


DER ZU 


UEBERTRAOENDE 


N BYiES VON DEk LAEN3E DES FELOES BESTIMHT. 


^UER DI 


E IDA-VERSIGN 


V;Ol 1ST NUR N=l MDEGT-ICH. 


IAW - aupbau: 


' 


D3 


OFFH 




D3 


Zi 




« DB 


22 




DB 


23 


3 N (ANZAHL DER AENDERUNGEN) + 5 


DB 


OBH 


RU!^NL1MHER 


DB 


BKZ 


BEREICHSKE.NNZEICHEW 


DE 


PN 


PROGRAMtiNUHNER 


DB 


V I Y2H 


HERE ICHSANG ABE 


D3 


Y3 




DB 


2 (41^ 


lAW-NUMMER 


DB 


RADR c 41 • 


RADf^ IN lAw 


DB 


F N P ( 4 i > 


FELDNUMMER 


DB 


z C AfiJ } 


I am-nummer 


rvL> 


R ADP C Ar-g > 




D ^ 


“ NR AN> 








AENDE^rJ^iG 


^QM lAW ^DDI ‘ IL?M 


IN>'iERH'“'L3 


U DM I P* ^ E 


I MES -RObRArnS k OEM MEN El nZ; 


ADDITION : 


DE3 Af^GEGE 


3EN '-^EP^ES S£A£MZjEP2 WERE^EM 


2.B. EINE 


i I fvj w jT £ N rN‘ U 


MG VCM FELDMU'’’NERN EPFOLGE'M 


vDR AUSSE"TZUNG rUc'r 


die AENE^ERUMG* IbF, L'AS'b SiC' 


be 


-IwDET. 




I AW - AUF 


BAu: 










DB 


OF-H 




DB 


2 1 




D3 


Z2 




DB 


23 


.23:= 3 ^ N (AnZaHL DER 


DB 


OCH 


P j ty M E* M N E 


DB 


BKZ 


HERE ICHSKENNZEI CHEN 


DB 


PN 


PRDGRAHMNUNiiER 


DB 


Z ^.41) 


iaN-nummer 


DB 


PADR^-^1^ 


raejr in I aw Z<^i) 


DB 


W<4i; 


ADDITIDNSWERT 




o 9 a 




DB 


Z ) 


lAUi-MUHHER 


DB 


RAE^R ^ ;• 




DB 


U i 4 N > 


If 


5.3*1.13 


r 

. AUSSETZEN/ERLAUBEN DER pRIORITAETSS' 



NACH A3ARBEITUN6 DER IAW„ MIT EjER RUFNLlMHER ODH WERDEN VOM 
INTERPRETER NUR NCCH DIE IAh DIESES PROGRAMM^_BIS ZUR ABAR- 
BC’ITUNG DER lAM' MIT DER RUFNUMMER OEH BEARBEI lET , DIESE 
BEIDEN lAW EXISTIEREN ERST AB IDA-UERSION D:02. 



I AW - AUFBAU: 



AUSSETZEN 


DER FRI 


DRITAETSSTEUERUNG 


DB 


OFFH 




DB 


21 




D£ 


22 




DB 


23 


23;= 1 


DB 


ODH 


RUFNUMMER 


ERLAUBEN 


DER PRIG 


iR IT aetsstruerung 


DB 


OFFH 




DB 


21 




DB 


7 7 




DB 


23 


23:= 1 


Vi DB 


OEH 


RUPNUMMER 






24 




5.3.2 



SPRUNGAl^EISUNGEN 



BLOCKNUMHER : 1 - UNBEDINGTE SPRUENGE 
2 - BEDINGTE SPRUENGE 

IN DER lAW GIBT 24 DIE lAW-NUMMER AN, DIE ALS NAECHSTE lAW 
BEI UNBEDINGTEM SPRUNG ODER BEI BEDINGTEM SPRUNG MIT ER- 
FUELLTER BEDINGUN6 ABGEARBEITET RERDEN SOLL. 

1ST Z4 => 0, WIRD BEI PROGRAMMaNFANG FORTQESETZT. 



INNERHALB EINES PROGRAMMS DUERFEN NUR 3 UNTERPROGRAMME UERSCHACHTELT 
WERDEN . 



5. 3. 2.1. UNBEDINBTER SPRUNG IM PRQGRAM.H 

■S WIRD EIN UNBEDINGTER SPRUNG I« LaUPENDEn PRGGRAMM ZUR lAW 
MIT DER MUMMER Z4 DURCHGEFUEHRT . 

I AW - AUFBAU; 



DB 


OFFH 






DB 


Z1 






DB 


22 






DB 


23 




23 2 


DB 


lOH 




RUFNUhtHER 


DB 


24 







5. 3. 2. 2. UNBEDINGTER SPRUNG IN EIN ANDERES PROGRAMM OHNE UERLASSEN 
DER PROGRAMMEBENE 

1ST DAS PROGRAMM NIGHT- VORHANDEN, WIRD DaS LAUFENDE PROGRAMM NACH 
DER FEHLERANZEIGE (PKZ=74) MIT Z2 FORTGESETZT . 

lAW - AUFBAU: • 



DB 


OFFH 




DB 


21 




DB 


22 




DB 


23 


23 4 


DB 


IIH 


RUFNUMHER 


DB 


3K2 


BEREICHSKEh4NZEICHEi 


DB 


PN 


PROGR.AHHNUHMER 


DB 


24 






START 


EINES ANDEREN PROGRAMMS 



ES KANN NUR EIN PROGRAMM IN EINER ANDEREN PROGRAMMEBENE GESTARTET 
WERDEH. 1ST DIE EBENE BELEGT, WIRD OHNE F EHLERANZEIGE (FKZ=75) 

MIT 22 F0RTGEST2T. 

IM ANDEREN FALL WIRD DAo LAUt^ENDE =ROGRAMM MIT DER NAECHSTEH lAW 
FDRTGESTZT. DAS GESTAATETE PROGRArlr^ 3EGINNT HIT DER 
1ST DAS 2U STARTENDE PROGRAMM UORHANDEN ^ WIRD NACH DER 

r EHLEPAN-ZEIGE (FKZ = 7A,; kit Z2 P0PTGESE“ZT. 




lAM 



^UFBAU 



DB 


OFFH 




DE 


21 




DB 


22 




DB 


23 


23 ; = 4 


DB 


•1 2H 


SUFNUMMER 


DB 


SK2 


3EREICHSKENNZEICHE 


DB 


PN 


PROGRAMHNUMMER 


DE 


24 





5,^,2,^. ijNTERPROGRANHANSPRUNG Ih LAUi-ENDEN PROGRAMM 


I AW - AUFBAU: 


\ 


de offh 


DB Z1 




DB Z2 


i 


DB Z3 


Z3 := 2 . 


DB 13H 


RUFNUMMER 


DE Z4 








5 *-3.2, 5- UNTERPROGRAMKaNSPRUHG IN EINErrt ANDEREN PROGRAMH 



lAW - 


AUFBAUS 




DB 


OFFH 




DB 


21 




DB 


22 




DB 


23 


Z3 := 4 


DB 


14H 


RUFNUMMER 


DB 


BK2 


BEREICHSKENNZEICH 


DB 


PN 


PRDGRftMMNUMMER 


DB 


24 





5.3.2. 


6 . UNTERPROGRAMMRUECKSPRUNG 


lAW - 


aufbau: 




DB 


OFFH 




D.B 


23 




t>B 


22 




DE 


23 


Z3 := 1 


DE 


15H 


RUFNUMMER 







5. 3 . 2 , 7 . UP-RUECKSPRUMGADRESSE’ AuSKELLERN 

E5 UIRD DIE S'lCH ZLi LET2T GEMERKTE liP-PUECKSPRuCKADRESSE GE- 
LGESCHT. 

- aUFBAu: 



OFPH 



Z1 

Z2 

Z3 



Z^ z= 1 
PUFNlIMMER 



5*3»2.S. SpRUMG 2UR ABARBEITUNG vT-N MC-idEFEHLEN 

j f^'C^BEFEHLt-N G ESCHR I EB riNE UNTEkPROGRAMME l^ERDEN (JEHER DXE 
ADRESSENTABELLE (ATAB> AUFGERUFEN UND MUESSEN AUSSERHALB der 
IDA*'5=^RDGRAHME STEHEN . 

DER ABSCHlUSS DES HC-UNTERPR0GRA?^MS MUSS MIT ''RET"' ERFOLQEN. 
ruER DAS MC~PRGGRAMM STENT EIW STACK UQN lO BYTE ZUR UERFUEGUNG» 

IA54 - AUFBAU: 



DB 


OFFH 




DB 


Z1 




DB 


Z2 




03 


Z3 


Z3 2 


DB 


I7H 


R U F N U M M E R 


DB 


SKZ 


SUCHKENNZE 



N IN DER A-DRESSENTABELLE ATAB 



5. 3. 2. 9. AUSwERTUNG DES FEHLERKEnnZEICHEnS 

HIERMIT BESTEHT DIE MOEGLICHKEIT , 3EI FEHLERN, DIE UOM 

Interpreter festgestellt wurden und nicht zum abbruch des 

^^^'DGRAHHS FUEHRTEN, EINE GESQNDERTE BENANDLUNG DURCHZUFUEHREN . 

DER wERT DES FENLERKEMN2EICHENS 1ST IN HEXa-DARSTELLUNG ANZUGEBEN. 

I4W - AUFBAU: 



DB 


Orl~H 








DB 


Z1 








DB 


Z2 








DB 


Z3 


Z3 ; = 2 ^ N 


< ANZAHL 


DER AUSWERTUNGEN > 


DB 


.. 20H 


RUFNUMMER 
















DB 


FKZ ( 1 ) 


WERT DES FE 


Hi_ERKENNZ 


EICHENS 


DB 


24 Cl) 


I AW -NR. FOR 


TSETZUNG 


3EI GLEICHHEIT 


DB 


FKZ ^ N) 








D3 


24 <N> 










5.3.2. 


- f. ^ HtiHRIiAL 


IGE '■ DNL: • 1--^ ‘ h-FELDlNH'^L i Eb 




wL‘R GLE 


iCbiHElT 


lAW - 






DB 


OFFH 




DB 


21 




DB 


22 ■ 




DB 


23 


23 : = 2 ‘‘j ^ DE^ ^^ERGlEICHE) - 




2 1 H 


R ! i F N ‘ i H H Z ^ 






^ j? 


DB 


Y Y2H 


BE^’E I CHSaNGhBE 


DB 


Y3 




DB 


ENR 


FELD U — E ^ 


DB 


OG (1 ) 


V*’ E R G i— E i. L H b* b R 0 si b* b ~ 


DB 


24 (1) 


lAU— nF . ^OR'i'SETZL■^-■G BEI GLEICHHEIT 


. a 


« e 




DB 


UG <N > 




'DB 


. 24(N’) 




5.3.2 


.11, vergle; 


:CHEN EINES f-BYTE-FELDINHALTES 



BEIM VE9GLEICH WIRD AUSGE;-iERT£T , OB DER EELDINHALT KLEIMER 
<FORTS£TZUNG MIT lAW-NR. Z4i) ODER GROESSER DES VERGLEICHS- 
IsERTB <FDRTSET2UNG MIT IAv)-NR. 242.) 1ST. 

BEI GLEICHHEIT VJiRD DIE NAECHS“E lAH aBGEARSEITET . 



lAW - AUF3AU: 



•DB 


OFFH 




DB 


21 




DB 


22 




DB 


23 


23 := 7 


DB 


22H 


RUFNUHHER 


DB 


Y1Y2H 


B'E R E I C- H S A N 0 A B E 


DB 


y3 




DB 


FNR 


FELDNUHMER 


DB 


VG 


DERG L £ i L- H S E R J 


DB 


241 


I AH-NR . FDRTSET2UNG 


DB 


242 


I AW-NR . FORTSETZUNG 



•’KLEINER" 

"GROESSER" 



28 



/ 



/ 




5.3.2.12. ;*RE»HNTIEREN EINES 1-BYTE-FELDES «T ANSCHLIESSEN2EH 

DIE^BERBLEICHE ERFOLSEN NflCH DEH ERHOEHONG DES f-ildinhaltES 
I AW - AUFBAU: 



DR 


OFFH 




DB 


Z1 


' 


DB 


Z2 




DB 

DB 


Z3 
23 H 


Z 3 - = 2 ^ M f ti! 

PUP’NUMMEp 


DB 

DB 


T1Y2H 

Y3 


BEREICHSfiNG^^BE 


DB 


FNR 


FELDNUMmER 


DB 

DB 


UG<1> 

Z4(l) 


vERGLE I CHS wERT 
I AW— NR . FORTSE'^ 


a tf 


Cf K7 




DE 


'JG(N) 




DB 


Z4(N> 





"L „-E.- •-■ERGLEICHE} 



glelIl;hheit 



5.3.2.13 . MEHRMAlIGE AUSWERTUWG EINES i-SYTE-irp, -rp<-. 

AUF UNGLEICHHEIT ^ — >-lNHALTES 

DAS lOA—PRQGRAMfi WIRD MIT 74- 

DE.S inhalts vgn fnr hit MG<r. bis'vITn) ‘nega??v*'aSfa^^^^^ 

I AW - AUFBAU; 



DB 


OFFH 


DB 


Z1 


DB 


' Z2 


DB 


Z3 


DB 


24H 


DB 


VlY2h 


DE 


Y3 


DB 




DB 


■74. 




DG < I .) 


iF « 


„ * , 


DB 


Og < N) 



a3 N (ANZAHl OEn UG) 1- 
•RUFNUMHER 

BEREICHSANGABE 

feldnummer 

IftW-NR. F.npTSETZuNG 3EI UNG\_EICH 
p .R 6 L E I C H S W E R T 




;:rN 



■ELjinm^ 



jErUNb 



EINES 

^•■s 1 3 I C H T 3 E E I C 



•'j U 1- L 7 ^ 



FDR I J 3 tST / ; 



: *. j R fvi j_: ^ K 



“ ^ E- f E* E 



FELD'sDM^ER 
2 . - GRTSET 

DURCHG^nG 



TSETZCnG, KEIN NULi 



;-P:jn ?3 - wENN ECh i zeIT hE I KlEr: 



:;3 2 J wIhD DURChGE- uE’hRT 

■ T " *>■ GRL I EOT ? S Z E HE ^'k i . d « , 



[Sjn E^eP ZGST and "'El 



1 I ^ ^ »V 

3ppjj(>,jQ 2U 24- , WEMN "ECHTZEITBE i R- 



_ 5?=L'NG - wENN PRQGRPMM NICHi UORHANDEN 

P.T;_:r£ r.£H Tpn KANN UE3ERPRUEFT MERDEN, OB EIN BESTTHHTES 
-wnrp*-M^crLj.-,N vQM uEBERGECRCjNETEM RElANER GELADEN WURDE. 
tct'-pp ■pRQGRflrMM NIGHT OORhftNDEN, SO WIRD Mil Z4 FOkTGEEEizi, 



-DFBAG : 



23 - 

RUFNljrif''ER 

BEREIChGKENNZEI CHEn 
PROGR^f^^MAME 

SPRUNG ZU 24, NENN PROGRAMM NIGHT UORHANDEN 




